Ks. dr Stanisław 


ULARTORTSKI 


PROTONOTARIUSZ APOSTOLSKI — 


DZIEKAN - INFUŁAT KAPITUŁY METROPOLITALNEJ KRAKOWSKIEJ 
przeżywszy, lat 80, w 57 roku kapłaństwa, zaopatrzony św. Sakramentami, zmarł 9. VIII. 1982 r. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach zostanie odprawione w Katedrze na Wawelu 
w środę dnia 11 sierpnia br. o godzinie 18.00. 


MSZA ŚW. i odprowadzenie do grobu odbędą się w Makowie Podhalańskim w czwartek dnia 
12 sierpnia br. o godzinie 10.00. . 


KAPITUŁA! METROPOLITALNA KRAKOWSKA: 


